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उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग) 
( भारतीय मानक ब्यूरो ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 15 फरवरी, 2018 
___ का . आ. 763 (अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम, 7 के उपनियम (1) के खंड ( ख) के अनुसरण 
में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय मानक , जिनके विवरण इसके साथ 
अनुबंधित अनुसूची के द्वितीय कॉलम में दिए गए हैं वे तृतीय कॉलम की तीथि से निरस्त कर दिए हैं और वापस ले 
लिए गए हैं । 

अनुसूची 
क्रम संख्या रद्द किये गए मानक ( कों ) की संख्या एवं शीर्षक 

रद्द होने की तिथि 
( 2 ) 

( 3 ) 
आई एस / आई ई सी 61241 ( भाग - 0) : 2004 

11 दिसम्बर, 2017 
आई एस / आई ई सी 61241 (भाग- 1) : 2004 

11 दिसम्बर , 2017 
आई एस/ आई ई सी 61241 ( भाग- 10) : 2004 

11 दिसम्बर , 2017 


[ संदर्भ : पब / जी एन - 3] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 
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MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs ) 
( BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th February , 2018 
S . O . 763( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub - rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, it is , 
hereby notified that the Indian Standard , particulars of which are given in the second column of the Schedule hereto 
annexed has been cancelled on the date against it in the third column and stands withdrawn . 

SCHEDULE 
Sl. No . No., Year & Title of the Indian Standards cancelled 

Date of cancellation 


(2 ) 
IS /IEC 61241 (Part 1 ) : 2004 Electrical Apparatus for Use in the 
Presence of Combustible Dust : Part 0 General Requirements 


(3 ) 
11 Dec., 2017 


11 Dec ., 2017 


IS / IEC 61241 (Part 1 ) : 2001 Electrical Apparatus for Use in the 
Presence of Combustible Dust : Part 1 Protection by enclosures tD 
IS /IEC 61241 (Part 10 ) : 2004 Electrical Apparatus for Use in the 
Presence of Combustible Dust : Part 10 : Classification of Areas 

where Combustible Dusts are or may be present 


11 Dec ., 2017 


[Ref : PUB /GN -3 ] 


C . B . SINGH , Addl. Director General 


Digitally signed by RAKESH SUKUL 
Date: 2018.02.22 20:04:58 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


